Z glebokim zalem zawiadamiamy 
ze w dniu 5 sierpnia 1974 roku zmarl 


D inz. JAN 

ос. тот inz. J 
DOCENT W INSTYTUCIE MASZYN І STEROWANIA 
UKEADÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH AKADE- 
MII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISEAWA STA- 
SZICA W KRAKOWIE, DEUGOLETNI ZASLUZONY 
PRACOWNIK NAUKOWY AGH, SPECJALISTA Z ZA- 
KRESU SIECI 1 SYSTEMÓW ELEKTROENERGETY- 
CZNYCH, B. DYREKTOR ZJEDNOCZENIA ENERGE- 
TYCZNEGO I ENERGOPROJEKTU W KRAKOWIE, 
ORGANIZATOR I REKTOR WIECZOROWEJ SZKOLY 
INZYNIERSKIEJ W KRAKOWIE, DZIEKAN I PRO- 
DZIEKAN WYDZIALU ELEKTROTECHNIKI GÖRNI- 
CZEJ I HUTNICZEJ AGH, ODZNACZONY M. INNYMI 
KRZYZEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA 


POLSKI, ZLOTYM KRZYZEM ZASEUGI, MEDALEM 
X-LECIA PRL 


W Zmarlym Uczelnia traci oddanego i zasluzonego praco- 
wnika, Wychowawce i Przyjaciela mlodziezy. 


Pogrzeb odbedzie sie w piatek dnia 9 sierpnia 1974 roku 


o godzinie 12-tej na cmentarzu Rakowickim. 


REKTOR 
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ 
im. STANISEAWA STASZICA 
DZIEKAN WYDZIALU ELEKTROTECHNIKI 
GÖRNICZO-HUTNICZEJ AGH 


MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO 


USLUG KOMUNALNYCH 
w Krakowie D. Z. 6389/74 - S-75 (6753) - 30 


Punkt Uslugowy Nr 1, Rakewicka 26, tel. 879-21 


